Dypl. inz. arch., mgr nauk technicznych 


JOZEF ANTONI 


CHMIELEWSKI 


długoletni członek N.0.T i S.A.R.P.-u, członek T. P. S. P., zaprzysiężony biegły 

sądowy do spraw budowlanych, nauczyciel Szkoły Przemysłowej i Technikum 

Budownictwa Przemysłowego, emerytowany prac. Biura Projektów Budownictwa 
Wiejskiego, inspektor Nadzoru Budownictwa Przemysłowego 


urodzony 4. II. 18/8 w Sanoku, zmarł 12 listopada 1956 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 16 bm. o godzinie 1430, 
o czym zawiadamiają w ciężkim żalu pogrążeni: 


siostry, szwagrowie, siostrzenice, siostrzeniec i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 17-go b. m. o godzinie 8 rano 
w kościele paraf. św. Froriana. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 3 z o. u. 

Kraków, ul. Mikolajska 14 — Tel. 555-89 


Drukarnia Zwiazkowa, Kraków, ul. Mikolaiska 13 
5525 — 14. 11. 1956 — M-7-15929 — 35 — druk. BI V kl. 70 Br. 


